€ Schneider 


ür den s chn ei dger- Pe 


SCHNEIDER DMP 3160: 

ER BRINGT 

DIE ÜBERLEGENE LEISTUNG 
DES SCHNEIDER PC 
PERFEKT ZUM AUSDRUCK! 


@ DRUCKSYSTEM: 


Punktmatrix-Nadeldrucker 


© DRUCKGESCHWINDIGKEIT: 
160 Zeichen pro Sek. Normalschrift 
80 Zeichen pro Sek. Breitschrift 
40 Zeichen pro Sek. NLQ 


© ZEICHENMATRIX: 
Normale Zeichen: 9x9 
Doppelt breite Zeichen: 9x 10 
8-Bit-Bild-Modus: 8x gewählte Breite 
9-Bit-Bild-Modus: 9x gewählte Breite 
96 ASCII-Zeichen + Kursivzeichen + 
internationale Zeichensätze 
Normale Zeichengröße: 
2,1 mm Breite x 2,55 mm Höhe 


@ DRUCKGROSSEN: 
Standard (Pica): 10 Zeichen/Zoll - 
80 Zeichen/Zeile 
Elite: 12 Zeichen/Zoll - 96 Zeichen/Zeile 
Schmalschrift: 17 Zeichen/Zoll — 137 Zeichen/Zeile 
Doppelt breite Standardschrift: 5 Zeichen/Zoll - 
40 Zeichen/Zeile 
Doppelt breite Eliteschrift: 6 Zeichen/Zoll - 
48 Zeichen/Zeile 
Doppelt breite Schmalschrift: 8,5 Zeichen/Zoll — 
68 Zeichen/Zeile 


ANZAHL DER SPALTEN: 
Standard: 80 

Doppelte Breite: 40 

Schmalschrift: 132 

Doppelt breite Schmalschrift: 66 


ZEILENVORSCHUBRATEN: 
% Zoll 
Ve Zoll 

22 Zoll 

»n«/21s Zoll (programmierbar) 

»Nn«/72 Zoll (programmierbar) 


ZEILENVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT:@# ur’ 
v6 Zoll in 0,16 Sekunden 


PAPIERARTEN: 
Endlospapier: 4,5-10 Zoll breit 
Einzelblatt- oder Rollenpapier: 
4-9,5 Zoll breit 


DURCHSCHLÄGE: 


Ein Original und eine Kopie 
40 g/qm selbstdurchschreibendes Papier 


SCHNITTSTELLE: 


Parallel (Centronics-kompatibel) 


NETZANSCHLUSS: 
220-240 Volt = 50 Hz. 


MASSE: 
400 mm breit 
250 mm tief A 


100 mm hoch @ 


GEWICHT: 
4,2 kg 


c Schneider 


